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壁掛扇風機(家庭用) 
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※価格は全て税込となります。 


取扱説明書 


このたびは鞾社* a をお買い上げいただきまして«にあり 
がとうござい*す0ご使用期に、この®»»明■を■後まで 
お嫌みのうえ、正しい使い方で*永くご愛用ください•お R 
みになつた後は、大切に保管して下さい • 


:の取扱 K 明靄は FW-304、FW-304R.FW 
• T い穿 f J ご使用方法 j は各々の機 

»•曇写をごの上. 


〖 404RI の用にな 
で*なりますので•お 




















濡れた手で差込プラグを抜き差し 
しないでください。 

•想電 • やけど • |ガ)< をする恐れがあります。 

羽根 • ガードをつけずに運転しないで 




を持たずに必ず先 a の*込プラグを 
持って引き抜いてください， 


した注意事項は 


危 S やを未然に防止するため I 


苟夂とヒ人が死亡または重傷を負う可 K 性が想定 
—— . SCZ 1 される内容を示します。 

人が播 s を e う可*性及び w 的 « s のみ 
/ ifex の発生が想定される内容を示します。 
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2 























3. 各部のなまえ 


4. 組立て方 















. 組立て方 



ドフックを後ガードに合わせて掛け•前ガード 
t て後ガードに r ガチッ j というまで 
3め込み、固定してください0 
ダは前ガードと後ガードをはさみ込む 


取り付ける5?®は蓐さ 1& W 以下の板、あるいは! 
559が不充分ですと落下してけがの，因になり 


4•前ガードを取付けます。 

•前ガードフックを後ガードに合わせて掛け.前ガ 
を押さえて後ガードに「ガチッ j というまで 
確実にはめ込み、固定してください0 
參クリッブは前ガードと後ガードをはさみ込む 
ように確実に止めてください • 


3•羽根を取付けます。 

•羽根の溝とモーター«の回り止めビンが合うようにして羽根を差込み • スピンナーを 
左に回して使用中にゆるまないようにしつかり»付けてください。 


△注 息 


石鬵 ボードには取リ讨けられません s 取り付ける場合には 
エ H 店等にご依！！ ください • 



5•リモコンの付け方 

•リモコンフックを引き下げます令 

•リモコンストラップをリモコンフックにかけます • 


• 3 - 


































































6. ご使用方法 


1 に注意していただきたいこと」 

參羽根、ガードを取り付けすに、モーターを邐転させないでください。 

モーター部が急にはね上がりけがをする恐れがあります。 

參通転中は絶対にガードの中へ手や、梅を入れないでください。特に羽根の裏側は危険です。 

けがをしたり、したりします。犄に小さなお子様には注意してください。 

•乳幼児、お年寄り、体 M のすぐれない方には長時間風を当てないでください。 

健康によくありませんので、お休み明にはタイマーをセットし的間を合わせてください。 
その麻、風を g などに当て て反 W 風を利用 してください* 

A 力ーテンなどを吸い込んだり、回 ft が妨げられたり 

^意しない安定した場所で使用してください • 


リモコンの裏側の電 itt 麄を指で押し下げながら電泊墨を手 R 供にスライド 
〇〇の向きに注意しながら電池を交換します。交換し«えたら 
先ほどと逆の要«でリモコンに電池蘆を装着してください • 
※電池には*四型乾電池2本をご使用ください • 

※古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。 


首振り機能 


左側にある酋振り調節ひもを引く 
たびに運転が切り換わります。 

※左右の角度を手で S 節することはできません。 


5. 正しい取り付け方 

























2 転開始から 8 時問が経遇すると電源ランプが点滅し、自動 
的に電源が切れます。運転を再開させる場合は、一旦入/切 
ボタンを押し甭源を切り、再び電源を入れてください0 
※タイマー設定時は、設定したタイマー時問が経過すると自 
動的に電源が切れます。 



















7. お手入れの仕方 



羽根が回ら 


興常音がする 


ただくところ 


t 'i i8jony} f|tu 欲 ^^^^^^ ! 


【1:ン 公 T 7 ^U 

I 7 ; H jt ： ABIw 4 T --^ ^ A<M ^ 1 

u.t 石 aj/ ， m4JJ l! 找 / 屬 ^ み鱗 ^^ ^ P^ . 1 


•電油が消粍していませんか。 

參電池の入れ方 （ 〇 © の方向)は間遽つていませんか。 


參*込プラグを抜い - 


9•アフターサービスについて 


1保 II 書は必ず r お買い上げ年月日 j と「販売店名 j 等所定事項の E 入及び EB 内容をご 《K のうえ、 

お興い上げの販売店からお受け取りください • C 載内容をよくお嫌みになり大切に保管してください。 
2保 II 期問は、お霣い上げ日から1年閜です0保 fi 期間中に修理を依贛されるときは、お霣い上げの 
販売店まで保 II 霱を添えて «S をご持#ください • 保 U 窗の内容に従って修理いたします。 

3保証期間経過後の修理についても、お H い上げの販売店にご相较ください。修理によって、機能が維持 
できる埸合は、お客棵のご要望により有料修理いたします。 

4.この製品の補修用性能部品の保有期間は製適打切後8年です。補修用性陡部品とは、その製品の機能を 
雉持するために必要な部 S です0 

5製品に巽常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。 

絶対におやめください。 

6.アフターサービスについてご不明な点は、お H い上げの販売店にお問い合わせください。 


輸入元燦坤日本電器株式会社 〒11( W )016 東京都台東区台東1丁目24番1号 

ぉ客様専用ダイヤル 03-3837-1 235 
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